SOTEC 


Wing 35 l 3 wX / 夕! U 取をご購硕お客様衣 


このたびは弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 

本製品について注意事項がございますので、下記のように追記させていただきます。 


外部ディスプレイでの画面切替の注意 


外部ディスプレイに接続して画面の切替をした際に、切替ボタンを押してから画面が切り替わるまでに時間がかかります。 
画面の切り替えをする場合には、切替ボタンを押してから 5 秒から 10 秒ほどお待ちください。 




国際エネ)レギースタープログラムについて 


本製品は、 2007 年 7 月 20 日以降に施行された国際 エネルギー スタープログラムの新基準には適合しておりません。 
また、 WinBook WV 2514 P / WV 2524 PB は[グリーン購入ネットワーク]の基準も適合しておりません。 





メモリスティック、メモリスティック PRO からの動画フアイ)レ再生の注意 



本製品でメモリスティックやメモリスティック PRO から動画ファイルを再生した場合、音声 ■ 画像が乱れる場合が 
あります。 

動画ファイルの再生の際には本製品にデータを保存した状態で再生をおこなってください。 
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